First row: Left to right: D. Driver, B. Bellamy, C. Crawford, L. Donaldson, P. Cal-
houn, S. Anderson, S. Elander, S. Coates, A. Delaney, J. Cranmer. Second row: G.
Dorminy, A. Donnelly, J. Bowers, S. Chisholm, R. Breeden, V. Bettison, J. Abrams,
M. Boyd, E. Deaton, C. Barber. Third row: J. Capriotti, E. Amor, D. Edmonds,
R. Douglas, R. Davis, J. Cribbs, D. Bolger, K. Bowers. I. Bass. J. DeArmond. Fourth
row: D. Bolton, J. Clark, P. Blue, T. Falls.
HUME
First row: Left |(>$&ght :^B. Insco, M. Kelly, M. E. Innis, C. Holley, P. Logan, C. Brown,
H. Ficht, C. Bates, a. Joiner, M. Jessup. Second row: Y. Fullop, B. Hauver, L. L. John.
P. Grant, C. Fisher, W. Jernigan, B. Hunt, S. Hamilton, G. Leigh. Third row: F. Gang-
lehoef, B. Haney, J. Hill, J. Howe, W. James, S. Hutchinson,,C. Green, E. Dempsey.
Fourth row: R. Hogan, 0. Heine, B. Harper, H. Hardin, F. Ingram, R. James, R. Haley,
B. Gould.